العحت ارات 
الايوبى للموصل 


1- حصار الموصل الاول سنة ( 
578ھ ) . 
2 خخاز الموضل الثاني نة ( 
581ھ( . 
3- حصار الموصل الثالث سنة ( 
581ھ( . 


